' 0(:t PADRONE • Mod. 579 - Tclaio 79.1 - Gamma ondc medic da 192 a 580 m. Gamma onde corte da 16 a 60 m. Media fre- 
quenza: 465 kc/«. I'utcnza d'uscita: 3 W circa. Ohm cccilazione: 1200. Sintonia scrie siiiiorapida. Produzionc 194546. 


















